1 kvF 
62 pF 
10-150 pF 
315 pF 
100 pF 
100 pF 
150 pF 
150 pF 
4 7 kpF 

L *8 

kpF 

330 pF 
4.700 pF 
100 &F 




TABELLA DELLE TENSIONI 

misurata fra i pledini dalle valvole e massa con voltmetro 20 000 Q/V 


50 G 
20 kG 
0.5 MG 
2 MG 
'5 MG 

oM 

0* 5 MG 
120 Q 
1 kQ 
20 0 


VALVOLE 

VI 

V2 

V3 

V4 

V5 

12BE6 

12BA6 

12AT6 

50B5 

35W4 

V Anodo 

90 

90 

40 

110 

— 

V Schermo 

90 

90 

— 

90 

— 

V Catodo 

— 

— 

— 

5 

115 


Corrente anodica totale = 65 mA 
Corrente anodica 50 B 5 = 39 mA 


RADIO MARELLI - Mod. 155. Ondc medie da 516 a 1605 kc/s. Media freq. 455 kc/s. Potenza d’uscita indistorta 1 watt. Consumo 30 watt. 










